żona majstra krawieckiego, 


przeżywszy lat 27, po długich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, zakończyła życie 
dnia 17 Grudnia 1886 r. 


W smutku pogrążony mąż z córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych, oraz pobożną Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie w Niedzielę dnia 19 b. m. o godzinie 3 po południu, z domu pod DE = ee ul. 
Floryanskiej wprost na cmentarz. BIURO 06 GEOSZER 


viis * RU 17 854 le 
-ASENA 


OI 


Z drukarni W. Koraeckiego w Krakowie. 


